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BULLETIN TECHNIQUE N° 214 31 OCTOBRE 

PUCE ROM S_ e_t_ J AJJN [ 5 S_E _ N. ANJSA N_T _E 

Des vols très Importonts de Rhopoloslphum podl ont encore été enregistrés 
Lo semaine dernière et toutes les cér éales qui (évent sont coloni$^s 
par les pucerons. Les conditions climatiques de ces derniers jours ont ete egalemen 
favorables a la multiplication des pucerons aptères (sans aile). 

A ta liste des réglons les plus affectées, publiée dans te Bulletin 
Téléphonique du 24 Octobre, IL convient d'ajouter : % 

Le Val de Loire, La Gatlne Tourangelle et la Gât i ne d'Indre-et-Loire ou 80 % des 
parcelles ont atteint, voire même dépassé, le seuil d'intervention. Dans te Nord 
de La Champagne berrichonne et l'Ouest du Bolschout Nord^ Il n’est pas rare 
d'observer jusqu'à 40 % des plantes colonisées. 

Il est donc Indispensable de réaliser des c o m p t a g es dans ces réglons^ 
afin de s'assurer si le seuil d'intervention (deux plantes sur trois porteuses d'au 
moins un puceron) n'est pas atteint ou risque de l'être dans les prochains jours. 

Dans les départements d ' Eure-et-Loir et du Loiret ; en Sologne et en Pays Fort, 

de nombreuses Interventions ont déjà été réalisées. IL convient cependant de 
slgno 1er que dans Les parceLLes où un traitement avec un Insecticide peu rémanent, 

comme le D I METH0ATE ou Le P I R I M I CARBE . remonte à pLus d'une semaine, des recoLonc- 

sattons Importantes ont déjà été observées et ou 1 une seconde — mfÇrVffnt 
parfois nécessaire . Dans ces réglons, certaines parcelles traitées présentent 
jusqu'à sept pucerons en moyenne par plante. 

En cas d'intervention. Il est possible de se reporter Ô La Liste des 
Insecticides publiée dans Le Bulletin Technique du 24 Octobre. 

Pour tes réglons où les semis viennent juste d'être réalisés, tes prochains 
Bulletins de La Station d ' Avertissements Agricoles "CENTRE" préciseront Les risques 
pour Les cultures. 

p/Le Chef de La Circonscription Phytosanitaire 
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